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[tfo 217 Wo Ro 355/304/77 ffto tjo I] 

G.S.R. 636(E). —In exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 
25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied 
that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts orthopaedic 
appliances falling under Heading No 90 19 of the First Schedule to the Customs 
Tan Act 1975 (51 of 1975), when imported into India bj post or ah lor peisonal 
use, from payment of so much of that portion of the duty of customs leviable 
thereon which is specified in the said First Schedule as is in excess ot 40 per cent 
ad-valorem 
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